MEDİKAL HASTA YATAKLARI 

Kariyer Medikal, 1996 dan günümüze hasta yatağı ve bir çok medikal ürünün 
imalatını yapmaktadır. Kariyer Medikal bir aile şirketidir. Deneyimli ve başarılı 
personeli ve üretim ağıyla bir çok ülkeye ve Türkiye'nin 80 iline satışını yapmaktadır. 

Kariyer Medikal, hasta yatağı üretiminde hastaların ihtiyaç duydukları özellikteki bir 
çok çeşit imal etmektedir. Hastalığın vücutta oluşturduğu olumsuzlukları ve hastanın 
durumunu konforlu ve hijyenik ortamda tedavisinin yapılmasına olanak sağlayan bir 
çok hasta yatağı çeşidi sunmaktadır. Hem bulunduğu hastane bakım evi gibi 
kurumlarda aynı zamanda ev ortamında da hastane ortamında ki gibi tedavisine 
destek olabilecek hasta yatağı üretimini gerçekleştirmektedir. 

Hasta yatağı neden kullanılır, neden kullanılmalıdır? Diyecek olursak; biliyoruz ki 
sağlık yaşamımızın en önemli nedenlerindendir. Sağlığımız yerinde olunca daha uzun 
yaşama olanağımız vardır. Fakat herhangi bir yaşta oluşabilen sağlık sorunları 
yaşamımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Her yaşta oluşabilen bazı ortopedik 
rahatsızlıklar, doğuştan gelen rahatsızlıklar bununla birlikte yatağa bağımlı bir tedavi 
şekline sebebiyet verebilir. Bunun sonucunda hastalar tedavi sürecine destek olmak 
için daha rahat bir tedavi görmek için hasta yatağına ihtiyaç duyarlar. 

Kariyer Medikal işte bu yüzden çok çeşitli hasta yatakları karyolaları üretmektedir. 
Normal bir yatakta tedavi gören hastanın vücudunda oluşabilecek komplikasyonlar ve 
yaralar oluşabilmektedir. Neden hasta yatağına ihtiyaç duyar. Bunların önüne 
geçebilmek için. Firma, hasta yatağı üretirken öncelikli olarak maliyet açısından 
hastalara yardımcı olabilmek için hem kaliteli hem uygun fiyatlarda üretim 
sağlamaktadır. Dünyanın değişen yapısından tutunda yeni türeyen hastalıklara kadar 
gün geçtikçe medikal ürünlere daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu nedenle de firmamız, yıllarca deneyim ve birikimin de içinde olduğu ve sürekli 
yenilenen yapısıyla ar-ge (araştırma-geliştirme) departmanıyla teknolojiye uygun 
kaliteli ürünler üretmeyi amaç edinmiştir. Hasta yatağı yatağa bağımlı felçli ve bir 
süre yatağa bağımlı olarak tedavi görmesi gereken hastalarda gerekliliktir. Normal bir 
yatakta tedavi gören kişilerin yaşamsal faaliyetlerinde sorun yaşanacak kadar bir çok 
olumsuz durumlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. 

Hasta yatakları bu yüzden önemli bir medikal üründür. Günümüzde bir çok bakım evi 
huzur evi ve hastanelerde kullanılmakta olan hasta yatakları teknolojiye uygun ve 
sağlık kumullarının onayından geçmesi gereken ilk sıradaki demirbaşlardır. Ev 
ortamında da yine hastane ortamında kullanılan hastanın tedavisini evinde 
yapılmasını sağlayan hasta yatakları da medikal ürünlerle kullanılmak üzere imal 
edilmektedir. Kariyer Medikal imal ettiği bu yatakları hem satış hem de kiralama 
hizmeti vererek bir çok il ve bayi ile hasta ve hasta yakınlarına destek sağlamaktadır. 




HASTA YATAĞI NEDİR? NEDEN KULLANILIR? 

Hasta yatağı, adından da anlaşılacağı gibi sağlığı bozulan tedaviye ihtiyacı olan 
kişilerin kullanabileceği özellikteki eşyalardır. Hasta yatağı dediğimizde ilk aklımıza 
gelen, hastanın rahatsızlığına göre tasarlanmış ve üretilmiş hasta yataklarıdır. 

Örneğin; ortopedik rahatsızlığı olan veya felçli hastaların kullandığı hasta yatakları 
vardır. Ameliyat sonrası bir süre bu yatakları kullanması gereken tedavilerini 
tamamlayıcı nitelikteki yataklar vardır. Diğer yataklardan ayıran özellikleri şöyledir. 
Hasta yatağı (karyolası), gerek ev ortamında gerekse hastane veya diğer bakım 
evlerinde kullanılan bu hasta yatakları aynı zamanda hareketli (motorlu) dediğimiz 
kişinin rahatça hareket kabiliyetini düzenleyici ve destekleyici şeklinde üretilmiştir. 
Hasta yataklarında hastanın tedavisinde ev ortamında da kullanılabileceği için de 
serum askısı ve diğer tedavi aparatlarının da kolayca kullanılabilineceği yataklardır. Bu 
da hasta yakını veya bakıcının işini de kolaylaştırmaktadır. 

Hasta yatağı nedir? Dediğimizde; hasta yatağı motorlu çeşitleri olan tıpkı bir araç gibi 
fren sistemi bulunan tekerlekler üzerinde bir mekanizma olarak üretilen 
materyallerdir. Özel olarak dizayn edilmiş, kumandası sayesinde hastanın hareket 
etmesini sağlar. Vücudun şekline ve hastanın rahatsızlığına göre rahat etmesini 
sağlayan tedavisine yardımcı olan baş ve ayak kısımlarında bulunan motorlar 
sayesinde hastanın fazla efor sarf etmeden istediği yöne hareket etmesini sağlar. 
Yemeğini yerken de yardımcı olan bu yatakların en iyi özelliği hastanın yerinden çok 
fazla hareket etmesine gerek kalmadan yatağın özelliğine göre hasta yemek 
masasının sabitlenebileceği özellikteki yataklardır. Düşünün ki; normal bir yatakta 
hastanıza yemek verirken hasta yakını ve bakıcısının ne kadar zorlanabileceğini hatta 
solunum rahatsızlığı olan hastalar için de sağlık açısından tehlike arz ettiğini göz 
önünde bulundurabiliriz. Hasta yataklarını yine diğer yataklardan ayıran bir özelliği 
daha tamamıyla ortopedik ve anti bakteriyel malzemeden üretilmiş olması. Üstelik 
tekerlik sistemiyle rahatça hareket ettirilebilen bu yataklar kolayca da temizlenebilme 
özelliğine sahiptir. Üstelik hasta yatağı kullanmak hastayı rahat ettireceği için tedavi 
sürecini kısaltarak hasta sağlığını da olumlu yönde etkilemektedir. 

Hasta yatağı, genelde hastane ortamında tedavi sürecinde olan veya yatağa bağımlı 
hastaların kendi yaşam alanlarında yine hastane ortamında hayatını idame ettirecek 
şekilde dizayn edilmiştir. Bildiğimiz karyolalarda elbette hastalarımızı rahat 
ettiremeyiz. Çünkü bu hasta yatakları; ortopedik, hijyenik,anti bakteriyel olmakla 
birlikte hastalığın durumuna göre farklı malzemelerle üretilmiştir. Yatağa bağımlı felçli 
bir hastanın uzun süre veya daima bu yataklardan kullanacağı için, herhangi bir 
nedenle zarar vermesini engelleyecek korkuluk dediğimiz yatağın kenar kısmında 
bulunan demir akşamlar yer almaktadır. Ayrıca, hastanın yatak yarası dediğimiz 
sağlığına olumsuz yönde etki edecek bu durumları ortadan kaldıracak özel üretim 
malzeme ile bu hasta yatakları hazırlanmaktadır. Böylece hastalığın seyrinde farklı bir 
sorun ile karşılaşılmayacağı dikkate alınır. 




Hasta yataklarını neden kullanmalıyız? Bir diğer farkı ise; hasta yataklarında tekerlek 
ve fren sistemi olduğundan ani bir harekette hastanın düşme veya küçük kazaların 
oluşmasını engelleyebiliriz. Bu yatakların sabitleyici özelliği olduğundan yanlarında 
bulunan koruyucu korkuluk sayesinde de yine olabilecek bu kazaların önüne 
geçebiliriz. 

Elbette; yakınlarımızın hasta olması bizleri üzmektedir ve onlar için elimizden 
geldiğince en iyi şartlarda tedavilerini yaptırmayı düşünürüz. Bu hem hasta için moral 
ve motivasyon olacaktır hem de hasta yakınlarını bir nebze daha memnun edecektir. 
Üretici firmalar bu konuda, çok hassas davranmakta ve hasta yakınlarına yardımcı 
olarak hastanın rahatsızlığına göre en uygun şart ve özellikte hasta yatağı temin 
etmektedir. Bunun yanında da hasta yatağı kiralama hizmetleri de bu önceliği yerinde 
kılmıştır. 

Hasta yataklarını bu nedenle kullanmalıyız. Bu yataklar, sevdiklerimizin sağlığı 
bozulunca onları daha rahat bir ortamda tedavilerine destek olmak ve mutlu etmek 
amacıyla hastane ortamında da ev ortamında da kolayca kurulabilen ve kullanılan 
özellikli yataklardır. 

HASTA YATAĞI KİRALAMA 

Sağlık, insan için öncelikli bir kavramdır. Sağlığımız bozulduğunda iyileşme sürecini 
hızlandırmak ve bunun için uygun tedavi ve şartların oluşturulması normal 
yaşantımıza geri dönmemize yardımcı olacaktır. Hasta yatağı kiralamak kısa süreli 
tedaviler için hem konforlu hem de daha az maliyetli olabilmektedir. Günümüzde 
bununla ilgili bir çok firma destek vererek ve maliyetlerini de göz önüne alarak 
hastalara en uygun şartlarda bu hizmeti sunabilmektedir. Genellikle bakımı ve 
tedavisi evde yapılan hastalara önerilen bu yataklar çeşitli şekillerde dizayn edilerek 
hastalığa en uygun olan yatak çeşidini kiralamaya elverişli hale getirilmiştir. Üstelik 
''hasta yatağı kiralamak" hem hasta için hijyenik bir ortamda tedavi olmasına olanak 
sağlar hem de tedavi süresini hızlandırmaktadır. Bir ortopedi hastası veya ameliyat 
olup ta aylarca tedavi olması gereken bir hasta için ” hasta yatağı kiralamak" daha az 
maliyetli olabilmektedir. 

Günümüzde hasta yatağı kiralama servisi adı altında işletmelerde açılabilir. Çünkü; 
sürekli yatağa bağımlı olmayan hastalar da mevcut olduğu için, geri dönüşümü olan 
bir çeşit sağlık hizmetine dönüştürülebilir. Aynı zamanda doğaya,çevreye verilebilecek 
zararlarında önüne geçmiş olabiliriz. Kullanılıp atılabilen eskiyen, çürüyen metal 
akşamlı bu demirbaşlar, üretim anlamında da fayda sağlayabilmektedir. Bu yüzden 
''hasta yatağı kiralamak" her açıdan tasarruf sağlayabilir. 

Çeşitli fonksiyonlarda olan bu yataklar farklı özelliklerde üretilir. Örneğin; motorlu 
yataklar, ortopedik yataklar, elektrikli hasta yatakları vb. fonksiyon ve çeşitlilikte 
üretilmektedir. Neden kiralarız? Tedavi sürecini kısaltmak, daha steril bir ortamda 
iyileşme sürecini hızlandırmak, hasta yakını ve hastalara daha ekonomik şartlarda 






yardımcı olmak için kiralanır. ''Hasta yatağı kiralamak" maliyetli bir konu olduğu için 
bu yüzden insanlara verilen en önemli hizmetlerden biridir. Üstelik hasta yakınları için 
de çok fazla kolaylık sağlamaktadır. Örneğin; bir hasta yatağından kalkıp banyo 
,tuvalet ihtiyacı gibi zorunlu hallerinde hem hasta yakınına kolaylık sağlar hem de 
kiralanan yatak özellikleri bu hastalara en uygun olarak üretilip tedavileri sürecinde 
büyük anlam taşımaktadır. Firmalar bu konuda üretim aşamasında her tedavi şekline 
uygun hasta yatakları üretmektedirler. 

Hasta yatağı kiralamak tedavi konusunda hastalara kolaylık sağlaması açısından 
önemli olmakla birlikte görsel olarak ta çeşitli boyut ve malzemelerde üretilmektedir. 
Ahşap veya mekanik, farklı demir akşamlı olabilmektedir. Güvenli, konforlu, anti 
bakteriyel, kumandalı, ve ergonomik üretilen bu yataklar hastalara en konforlu 
şekilde tedavilerine yardımcı olmayı sağlamıştır. 

HASTA YATAĞI NASIL OLMALIDIR 

Hasta yatağı adından da belli olduğu üzere, hasta olan bir insanın tedavi ve iyileşme 
koşullarına uygun olması gereken bir eşyadır. Evet eşyadır, çünkü; uzun süreli yada 
aylarca tedavi görecek olan kişinin kullanacağı en önemli eşyadır. 

Hayatımızı idame ettirebilmek için her koşulda sağlığımızın yerinde olması gerekir. 
Başımıza bir kaza gelebilir bunun sonucunda bir kaç ay yatarak tedavi olmamız 
gerekebilir. Bir hastalığımız olabilir hastanede aylarca kalmak zorunda olabiliriz veya 
operasyon sonrası ihtiyacımız olabilecek yegane bir demirbaştır öncelikle hasta yatağı 
olacaktır. 

Neden hasta yatağı? Çünkü ''hasta yatağı" iyileşme sürecinde hem hijyenik hem 
tedavi amaçlı hem de konforlu olması açısından özel üretilmektedir. Kişinin 
hastalığına göre hasta yatakları çeşitleri vardır. Örneğin; ev tipi hasta yatakları, ahşap 
hasta yatakları, motorlu asansörlü dediğimiz hastanın hareket kabiliyetine göre 
ayarlanan yataklar, farklı hastalıklara göre; ortopedik veya yatalak hastalara göre 
üretilen yataklar gibi. 

Normal yataklardan elbette farklıdırlar. Neden hasta yatağı deriz; Çünkü hasta 
yatağı, kişinin rahatsızlığına uygun şekilde değilse sonuçları ölüme kadar 
götürebilecek başka rahatsızlıkları beraberinde getirebilir. 

Hasta yatağı nasıl olmalıdır? Hasta yatağı öncelikle ev ortamında olacaksa hasta 
odasının yatağa uygun şekilde bir ortamda olması sağlanmalıdır. Yer açısından biraz 
geniş ve uygun ölçülerde olmalıdır. Ortamın steril ve temiz olması gerekir. 
Havalandırma sisteminin uygun olması gerekir. Hastanın rahatça hareket edebilmesini 
sağlamak ve uygun pozisyonlarda yardımcı olabilecek en uygun şekilde 
yerleştirilmelidir. Hasta yatağına kalın battaniye, yorgan vs. konulmalıdır. Solunum 
sıkıntısı çeken hastalarda daha havadar ve daha geniş bir odada kurulmalıdır. Uygun 
yastık ve steril olabilecek çarşaf hafif bir battaniye ile hastaya daha uygun koşullarda 



bir ortam hazırlanır. Hasta yatakları, çocuk hastalarda korkuluklu dediğimiz biraz 
yüksek bir mekanizmayla üretilen yataklardan olmalıdır. Düşmelerini veya herhangi 
bir kazaya sebebiyet vermelerini engellemektedir. Bazı yataklarda sıvı geçirmez 
özelliği olsa da yine steril olması açısından refakatçi veya bakıcısı tarafından yatak 
çarşafları sık sık kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir. 

Hasta yatağının olduğu ortam, gürültüden uzak tutulmalı. Öncelikli olarak hastanın 
daha hızlı iyileşebilmesi için veya yatalak hastaların daha kaliteli bir yaşam 
sürebilmesi için, uygun şart ve temizliğin yanında gürültüsüz ve hassas olması 
gereken bir ortam sağlanmalıdır. Bu hem hastanın tedavi sürecini kısaltır hem de 
yatağa bağımlı hastaların moral ve yaşam kalitesi açısından artı bir avantajdır. 

Hasta yatakları demir, çelik ve bu tarz malzeme ve madenlerden üretilmiş olmalıdır. 
Hasta yatakları; küf tutmayan sağlığa zararlı olmayacak özellikteki boyalarla 
üretilmektedir. Tabii ki hasta yatağı hijyenik açıdan da bu şekilde olmalıdır. Hasta 
yataklarında fren sistemi de bulunmaktadır. Böylelikle hastanın hareket kabiliyeti 
daha rahat ve zararsız bir şekilde sağlanmış olacaktır. Sağlıklı günlere kavuşabilmek 
tabi her hastanın dileği olmakla birlikte hasta yatakları da bu konuda son derece 
önemli rol oynamaktadır. 
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